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2K9 SHARP 19" 
7 1 5G3521 - 1 


R936 

330 OHM +-5% 1/4W 


COLD 


R921 100 OHM +-5% 1/4W 
R916100 OHM +-5% 1/4W 
R917100 OHM +-5% 1/4W 



R933 

1KOHM 1/8W(NC) 


R930 

C924 > 330KOHM 1/8W(NC) 

100N25V(ffc) 


BD901 A1 CN901 G1 CN902 B11 C900 Cl C901 C2 C902 C8 C903 B3 C904 A8 C905 D6 C906 D7 
C907 B3 C908 El C909 Cl C910 E8 C911 B7 C912 E3 C913 B8 C914 B9 C915 A6 C916 CIO 

C917 C3 C918 A8 C919 B4 C920 B5 C921 B8 C922 B9 C924 F10 C925 C6 C926 F8 C927 CIO 

C928 CIO C929 F4 C930 A10 C931 B3 C933 B5 C951 E3 D901 B6 D902 C7 D903 B5 D904 C4 

D905 A7 D906 B9 D907 E2 FB901 A2 FB902 FI FB903 FI F901 F2 F902 FI HD902 C8 HD905 B7 

HQ903 D5 IC901 C3 IC902 E6 IC903 F8 J906 FI J909 FI J910 A2 L902 D1 L903 B8 L904 A8 

NR901 El Q901 F5 Q902 F9 Q903 C6 RV901 D1 RV902 B1 RV903 F2 R900 El R901 D2 R902 F9 

R903 B7 R904 B7 R905 B7 R906 F9 R907 D2 R908 F4 R909 E5 R910 B4 R911 C2 R913 E2 

R914 E9 R915 B6 R916 A7 R917 A7 R918 C4 R919 C5 R920 C5 R921 A7 R922 E5 R923 E7 

R925 F6 R926 E7 R927 F7 R928 E9 R929 E9 R930 F10 R931 F8 R932 F9 R933 F10 R934 B9 

R935 A5 R936 A2 SG901 D2 SG902 D1 SG903 F2 T901 A6 ZD902 B9 ZD903 F7 ZD906 A5 ZD907 F3 
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ii 


Sharp 19" TV power 



CN801 A9 
CN802 A9 
CN803 C9 
CN804 C9 
C801 A8 
C802 A8 
C803 B4 
C804 B2 
C805 B4 
C806 B5 
C807 B6 
C808 B3 
C809 B5 
C810 C8 
C811 C7 
C812 C8 
C813 C7 
C816 D1 
C817 D1 
C818 E2 
C819 D3 
C820 D3 
C821 D3 
C822 D4 
C825 G5 
C826 B6 
C827 G6 
D801 E5 
D802 D1 
D803 E9 
D804 D5 
D805 D5 
D810 G6 
IC801 C2 
L801 B9 
L802 B9 
Q801 D1 
Q805 A5 
Q806 B5 
Q807 G5 
R802 A2 
R803 B3 
R804 D3 
R805 Cl 
R806 C2 
R807 C2 
R808 Cl 
R809 C4 
R810 D1 
R811 C6 
R812 D7 
R813 E2 
R814 D3 
R815 D4 
R816 D9 
R817 D9 
R818 D7 
R819 C6 
R820 D7 
R821 E4 
R822 C6 
R823 E7 
R824 E7 
R825 E7 
R826 E6 
R827 E6 
R828 E6 
R829 E6 
R830 A4 
R832 B4 
R833 B4 
R853 G5 
R854 G6 
T801 B6 
ZD801 A2 
ZD802 B3 


